EDWARD WEI 


konduktor kolei północnej 


przeżywszy lat 42, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
w dniu 12 Kwietnia 1887 r. zakończył doczesne życie. 


Pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok we Czwartek 


dnia 14 b. m. o godzinie wpół do 5-te} popołudniu z domu kolejowego przy ulicy Lubicz wprost na miejsce 


wiecznego spoczynku. | Fund UGI 


W drukarni Związkowe w Krokowie "i. św Jana Nr. 13 Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


